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sein. Dcr Raum ist nun von einer Fltissigkeit mit der con-staiiten Diehtc QO erfiillt, in die beliebige starre Korper ein-getaucht sind, in demon die Dichtigkeit Q nicht constant zu sein braucht. Jcdern Massonolement dm des so definirten Feldes er-theilen wir oine unendlich kleine virtuelle Verriickung mit den Componenten 8x, by, tig. Die Bedingungen des Systems bestehen aber fiir eincm Punkt der Fliissigkeit nur in der In-compressibilitat, d. h. in der Gleiclmng
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und ftir die Punkte der Korpor in der Starrheit, yerbuhden mit den sonstigen Bedingungsgloichungen, denen die Korper noch unterworfen sciti raogen.
Ausserdom sollon die Wassertlieilchen, die einer Eorperober-flaclie anliogen, nicht von ihr getrennt werden. Bezeichnen wir also mit 8ni und <5«a die Normalcompo'nenten der Verschiebung oiiiOH Ktirperpunktos und des anliegenden Wassertheilchens, so ist
(3)                                    dnj = tfna.
Endlich sollen die Verscbiebungen 8x, §y, Sz in unend-licher Entfernung Ji, wo wir die Kraftcomponenten X, T, Z endlich armehmen, stftrker als 1/JRS verschwinden. Die bei diesem Verschiebunggsyetem von den wirkenden Kraften geleistete Arbeit ist
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worin die Integration Uber den ganzen unendlichen Raum, Fliissig-keit und foste Korper, atiszudehnen ist. Die Summe 8 U zerfallt in zwei Tbeile,
(6)                          §U^8U} ~SrSUs,
von denen sich der erste auf die starren K8rper beziebt, und wenn dml ein Massenelement dieser Korper bedeutet, denAusdruck hat:
(6)
Wenn wir also eine Function
(7)